Materials, Supplies & Cutting Diagram No. 151 



Classic Oak Tool Cabinet — Chest of Drawers Option 


A Drawer Sides (4) 

B Drawer Fronts/Backs (4) 
C Drawer Bottoms (3) 

D False Fronts (2) 

E Bottom Drawer Sides (2) 


V 2 x6 3 / 4 - 18V 2 
V 2 x 6 3 A - 32V 2 
V 4 ply. - 18 x 32 7 /2 
3 / 4 x7 -33% 
V 2 x 9V 2 - 1 SV 2 


F Bottom Drawer Fronts/Backs (2) 7 /2 x 9V 2 - 32V 2 

G Bottom Drawer False Front (1) %x 9 3 /4- 33% 

• (3 pr.) 18" Full-Extension Drawer Slides w/Screws 

• (6) 1 V 4 " Bright Brass Knobs w/Screws 

• (12) #8 x 1" Fh Woodscrews 


V 2 " x 10" - 120" Hard Maple (8.3 Sq. Ft) 



48" x 96" - V 4 " Maple Plywood 
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